
STATE OF CONNECTICUT 

DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES 


VOLATILE ORGANICS AND INORGANICS ACIIOH LEVELS 
April 1990 


The Department of Health Services uses Public Heal th Code Regulation 
19-13-B102 sad the following list to determine the gotahility e# drinking 
water supplies, The concentrations given are action levels and are expressed 
in mieregreaa per liter. 


COMPOUND ACTION LEVEL 

(MicrogrAss/ri'ter) 


Acrylonitrile 

Benzene 

Carbon tetrachloride 
1 t 2-Dibromoethene (EDB) 
Para-Diehlorobenzene 

1.2- Dichloroathane (IDC) 

1j1-Dichloroethylene 

1 . 2- DieIslerepropane 
1j3-Biehloroprepeae 
Dieldrin 

1,4 Dioxane 
Ethylene Glycol 
isopropyl Alcohol 
Manganese 

Methylene chlo ride 

Methylethyl K eton e 

Methyl tert-butyl qthe r (MTgj|) 

Polychlo rinat ed Biphenyls (PCB) 

Tetrachloroethylehe 

Toluene 

Eli I r Trichl oroethane 
TficElqroethyfghe 
Vinyl Chloride 


35 A 

1 A 

5 C 

* 0.1 B 

75 C 

1 I 

7 C 

5 i 

10 B 

0.81 B 

20 A 

100 A 

1,000 A 

5,000 B 

25 1 

1,000 A 

100 1 

1 A 

5 B 

1,000 A 

20b € 

5 C 

2 6 


A - Action level adopted .in 197R. 
t - Action J.ev01 eitfhlishfd 1980-1990 
By Connecticut DH S. _ ^ ... 

C “ Aeiioh level ahOptill from federal EPA standard* 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fgcl0000 



